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تعيين المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء 


استقبل صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني؛ بالقصر الملكي بالرباط السيد عبد 
الرحمان الناجي وعينه جلالته مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء خلفا للسيد أحمد 


التازي . 
وقد خاطبه العاهل الكريم بكلمة سامية قال فيها : 


لقد بحثنا عن الشخص الذي يمكنه أن يأخذ بحزم ومعرفة وكذلك لباقة بشرية هذه المصلحة 
التي هي مهمة جدا وشاقة . وجميع الناس الذين سألناهم تردد على ألسنتهم اسم السيد الناجي . 
ولست في حاجة إل أن أوصيك بهذا المكتب الذي تربيت فيه وكبرت فيه ولي اليقين إنك تحبه وتعرفه 

معرفة جيدة . 

وأنبت تغرف أن الطاقة هي من المسائل المهمة زفلولة أن اول مم الآن إعداد مخطط يأخذ بعين 
الأفتار رون القاذ هه قال الخربة ريق جنب إنشاء اللنمسيغيازا أويطافنات أخرى وفناطقنا 
احنوية . 

ويجب علينا أن نكون مستعدين للقرن المقبل لأنه بدون طاقة وبدون طاقة رخيصة ‏ ى| تعلم- 
لايمكن أن يحدث أي تطور لا من الناحية الصناعية ولا من حيث الترفيه الاجتماعي بحيث يجب أن 
تؤخذ بعين الاعتبار القفزة الاقتصادية وكذلك الترفيه على الناس ذوي الدخل الضعيف لكي لايكون 
عبء الطاقة عليهم كبيرا هذه تحميحات وأفكار أت اجدير ها وقاد نعل تحقيقها وأدعبو الله لك 
النجاح والتوفيق . ١‏ 
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